WikipediA 

Lingua wichita 


Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 


La lingua wichita era una lingua caddoan parlata negli Stati 
Uniti d'America nello stato dell'Oklahoma. 

Distribuzione geografica 


Il wichita era parlato dalla tribù nativa omonima stanziata 
nel sudest degli Stati Uniti. La lingua deve essere 
considerata tecnicamente eestinta dopo la morte dell'ultima 
locutrice di madrelingua, Doris Jean Lamar-McLemore, 
avvenuta il 30 agosto 2016. 

Note 


1. A Rhiannon Poolaw, Last Wichita Speaker Passes 
Away, su ABC News 7, KSWO, 31 agosto 2016. 
URL consultato il 1° settembre 2016. 


Collegamenti esterni 


■ (en) Lingua wichita, su Ethnologue: Languages of 
thè World, Ethnologue. 



Wichita 

Parlato in 

Stati Uniti d'America 

Regioni 

Oklahoma 


Locutori 

Totale 

estinta il 30 agosto 2016 


Tassonomia 

Filogenesi 

Lingue caddoan 

Lingue caddoan 
settentrionali 

Codici di classificazione 

ISO 639-3 

wic (http://www.sil.Org/i 


so639-3/documentation.as 


p?id=wic) (EN) 

Glottolog 

wichl260 (http://glottolo 


g.org/resource/languoid/i 


d/wich!260) (EN) 


Controllo di 
autorità 


LCCN (en) sh85146586 (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85146586) 


Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_wichita&oldid=105882584" 
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